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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ _ Αρ. Φύλλου 197 

^ Οκτωβρίου 1997 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 277 

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 376/1995 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθη¬ 
ση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμ¬ 
φωνα με την οδηγία 92/29 Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 1992» (Α206). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 
του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 
34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6του Ν. 1440/1984 
(Α 70). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 36 του Ν .Δ. 187/1973 
«Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α' 261). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/1988 
«Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α 117). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1995 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137), όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154), ό¬ 
πως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 
2469/1997 (Α' 38). 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια¬ 
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 

6. Την 329/31.3.97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Εμπορικού Ναυτικού 

7. Την 424/18.8.1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 376/1995, 
αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Κάθε πλοίο πρέπει να διαθέτει μόνιμα ιατρικά εφόδια 
τα οποία ποιοτικά να είναι τουλάχιστον σύμφωνα με το πα¬ 
ράρτημα II, τμήματα I, II και III ανάλογα με την κατηγορία 
στην οποία κατατάσσεται. 

Οι ποσότητες φαρμάκων και ιατρικού υλικού που πρέπει 
να βρίσκονται στο πλοίο καθορίζονται σε συνάρτηση με 


τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού ιδίως με τους λιμένες 
προσέγγισης, τον προορισμό και τη διάρκεια αυτού, το εί¬ 
δος ή τα είδη των δραστηριοτήτων που εκτελούνται κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού, τα χαρακτηριστικά του φορτίου 
καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων (Παράρτημα 11). 

Το περιεχόμενο των ιατρικών εφοδίων σε ότι αφορά τα 
φάρμακα και το ιατρικό υλικό, πρέπει να καταγράφεται σε 
δελτίο ελέγχου που να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο 
γενικό πλαίσιο που καθορίζεται στο παράρτημα IV μέρη Α, 
Β, και Γ, να είναι ταξινομημένο κατά κωδικό (γράμμα και α¬ 
ριθμό) και να φυλάσσεται σε κατάλληλους χώρους, που 
να προστατεύονται από την υγρασία, την υψηλή θερμο¬ 
κρασία και το ηλιακό φως. 

2. Όλα τα ιατρικά εφόδια των σωσιβίων λέμβων και σχε- 
διών πρέπει να φυλάσσονται μέσα σε συσκευασία (κιβώ¬ 
τιο ή σάκκο) από υλικό ικανοποιητικής αντοχής σε μηχανι¬ 
κές κακώσεις. Ικανοποιητική αντοχή του υλικού θεωρείται 
όταν η συσκευασία διατηρεί τη στεγανότητα της μετά α¬ 
πό πτώση σε σκληρή και λεία επιφάνεια από ύψος ενός (1) 
μέτρου καθ’ όλους τους άξονες συμμετρίας της. Η συ¬ 
σκευασία θεωρείται ότι διατηρεί τη στεγανότητά της, ό¬ 
ταν βυθιζόμενη σε γλυκό νερό και σε βάθος τουλάχιστον 
τριάντα (30) εκατοστών του μέτρου για χρονικό διάστημα 
24 ωρών, δεν διαπιστώνονται ίχνη νερού στο εσωτερικό 
της. Στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας πρέπει 
να αναγράφεται ανεξίτηλα το περιχόμενό της, το οποίο 
πρέπει να απαρτίζεται από τα ιατρικά εφόδια που προ- 
βλέπονται στο παράρτημα II, τμήμα III, με τις αντίστοιχες 
ημερομηνίες λήξης τους. 

Επιπρόσθετα πρέπει να υπάρχουν για κάθε περιεχόμε¬ 
νο είδος σύντομες οδηγίες χρήσης. 

Το περιεχόμενο της συσκευασίας του φαρμακείου πρέ¬ 
πει να καταγράφεται επίσης στο δελτίο ελέγχου που προ- 
βλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου». 

Άρθρο 2 

Τοπαράρτημα Ιτου άρθρου 12του Π.Δ. 376/1995, αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Κατηγορίες πλοίων 

Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος τα πλοία 
διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
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Κατηγορία Α: Πλοία ποντοπόρα ή αλλιευτικά ανοικτής 
θάλασσας, χωρίς περιορισμό απόστασης από τις ακτές. 

Υποκατηγορίες της κατηγορίας Α: 

I. Επιβατηγό πλοία, πληντων αναφερομένων στις κατη¬ 
γορίες Β και Γ. 

II. Φορτηγά άνω των 1.600 κ.ο.χ. και αλιευτικά άνω των 
200 κ.ο.χ. πληντων αναφερομένων στις κατηγορίες Β και Γ. 

III. Φορτηγά μέχρι 1.600 κ.ο.χ. και αλιευτικά μέχρι 200 
κ.ο.χ. πλην των αναφερομένων στις κατηγορίες Β και Γ. 

Κατηγορία Β: 

Πλοία ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοικτής θάλασσας που 
εκτελούν ταξίδια σε αποστάσεις μικρότερες των 1500 
ναυτικών μιλίων (ν.μ.) από τον πλησιέστερο λιμένα. 

Υποκατηγορίες της κατηγορίας Β: 

I. Επιβατηγό πλοία που εκτελούν πλόες Μεγάλης 
Ακτοπλοΐας, μέχρι και Διεθνείς και έχουν τη δυνατότητα 
να μεταφέρουν άνω των 200 επιβατών. 

II. Φορτηγά άνω των 1.600 κ.ο.χ. και αλιευτικά άνω των 
200 κ.ο.χ. 

III. Φορτηγά από 1.000 μέχρι 1.600 κ.ο.χ. και αλιευτικά α¬ 
πό 100 μέχρι 200 κ.ο.χ. επιβατηγό πλοία που εκτελούν 
Διεθνείς πλόες και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν. 

IV. Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες Μεγάλης 
Ακτοπλοΐας και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν το 
πολύ μέχρι 200 επιβάτες, φορτηγά κάτω των 1.000 κ.ο.χ. 
και αλιευτικά κάτω των 100 κ.ο.χ. 

Κατηγορία Γ 

Σκάφη εξυπηρέτησης λιμένα, λέμβοι και πλοία που πλέ¬ 
ουν πολύ κοντά στις ακτές ή δεν διαθέτουν άλλα διαμερί¬ 
σματα εκτός απότο πηδαλιουχείο. 


Υποκατηγορίες της Κατηγορίας Γ: 

I. Επιβατηγό που εκτελούν πλόες περιορισμένης έκτα¬ 
σης μέχρι και Μικρής Ακτοπλοΐας και έχουν τη δυνατότη¬ 
τα να μεταφέρουν άνω των 100 επιβατών. 

II. Επιβατηγά που εκτελούν πλόες περιορισμένης έκτα¬ 
σης μέχρι Μικρής Ακτοπλοΐας και έχουν τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν το πολύ μέχρι 100 επιβάτες, επαγγελματικά, 
τουριστικά πλοία, φορτηγά και αλιευτικά άνω των 200 
κ.ο.χ. που εκτελούν πλόες εσωτερικού. 

III. Επιβατηγά που εκτελούν πλόες ανεξάρτητα από τον 
αριθμό επιβατών που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέ¬ 
ρουν, επιβατηγά που κινούνται μέσα και κοντά σε περιο¬ 
χές λιμένων, φορτηγά και αλιευτικά κάτω των 200 κ.ο.χ. 
που εκτελούν πλόες εσωτερικού. 

IV. Φορτηγά που εκτελούν τοπικούς πλόες και σωσίβιες 
σχεδίες πλην των σωσιβίων σχεδιών των επαγγελματικών 
τουριστικών πλοίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του 
Π .Δ. 917/1979, τα οποία θα φέρουν τα ιατρικά εφόδια της 
υποκατηγορίας ν(3). 

V. Σωσίβιες λέμβοι πλοίων που εκτελούν πλόες: 

(1) Μεγάλης Ακτοπλοΐας μέχρι και Διεθνείς, 

(2) Μικρής Ακτοπλοΐας, 

(3) Τοπικούς μέχρι και Περιορισμένης Έκτασης. 

Άρθρο 3 

Τα Τμήματα II και III του Παραρτήματος II του άρθρου 
12 (πίνακας φαρμάκων και ιατρικού υλικού πλοίων κατη¬ 
γοριών Β και Γ) του Π.Δ. 376/1995 αντικαθίστανται ως ε¬ 
ξής: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΤΜΗΜΑ II 
ΜΕΡΟΣ I 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 


1. ΚΑΡΩΣΑΓΓΕΙΑΚΑ 


Ποσότηι 

υποκαττ 

:εε υλικού 
ϊγορίο: πλο 

χν ό: 

ων 

ΚΐύΟ 1 

Περ ι γρο:ψη 

μορφή 

ί 

1 

» 

( 


Κ 0 5 

υλικ ού 


! 1 

II ι III 

IV 

ΜΙ 

Καρό ι ακυκλοφορ ι κό: αναληπτ ι κό: 

συσκ 

1 

1 1 

1 


- Συμπαβομιμητικά 






.. Αδρεναλίνη 

εΐΓΤ)Ρ 

X 

* 



.. Ετιλεφρίνη 

1*ρ1 

X 

χ X 

X 


.. Ετιλεφρίνη 

δ.ΓΠρ 

X 



Μ2 

Αντ ι στΓίθαγχ ι κώ 

συσκ 

- 

ί 1 

1 


- Νιτρώόη 






.. Νιτρογλυκερίνη 

ΐβόΐ 

X 

X X 

X 


. . ύ ινιτροσορΒίδιο 

ί. ε. ό 1 

* 




- Εί αδρενεργικοί αναστοΛείε 






.. Ατεναλόλη 

ΐθ.ό 1 

X 




— Αναστολείε 0* 






.. Νιφεόιπ ίνη 

ΐβ.όΐ 

X 

* * 


Μ3 

£ι ι ουρητ ι κό: 

συσκ 

2 

- ι 

1 


- 8ε ι σ.ζ ί όεε 






. . Υόρσχλωροβειαζιδη 

ΐδΟΧ 

X 




— Φαυροσεμίδη 

ΐ&όΐ 

X 

* X 

X 


— Φουροσεμίδη 

βιίΤι Ρ 

* 

X X 

* 

Μ 4 

Αντ ι α: ι μορραγ ι κό: (με μητροτον ι κό: 

συσκ 

1 

2 ι 

1 


αν ύπαρχει γυναί κα στο πλο ί ο) 






- Μητροτον ι κό: 






.. Μεθυλεργομητρίνη 

1 Β. Ρ I 

X 

X X 

* 


.. Μεθυλεργομητρίνη 

«ΛΠΠρ 

X 

X 



— Αντιινωόολυτικά 






.. Τρανεξαμικό οξύ 

«ιΓΠΡ 

X 



Μ 5 

Αντιυπερτασικά 

συσκ 


1 1 



- Συμπαβοπληγικώ 






.. Μεβυλντόπα 

1 &01 

X 

X X 



- Αγγειοδισσταλτικώ 






.. Καπτοπρί λη 

ΐεΡ 1 

X 

X X 



.. Ωιυόραλαζίνη 

όΚΓΠΡ 

X 

X X 


Μ7 

Παρασυυπαθολυτ ι κό: 

συσ κ 

1 




.. Ατροπ ί νη 

^ΓΠΡ 

X 












6776 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡIΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ποοόττ 

υποκαι 

*|Τ£5 υ,' 

ΓΓΙΥΟΡ ί 0 

\ ι κού ανά 
ί πλοί ων 

Κ<ώΟ ! 

Περιγραφή μορφή 





1 κόβ 

υλικού 

I 

11 

III 

IV 

ΜΙ 1 

Φάρμακα στομάχου και εντέρων συσκ 

Κατά του έλκουβ 
— Ισταμινικόε ανταγωνιστή* 
υποδοχέων Η2 

. . Ρο:ν ι τ ι δ ί νΓι έβέί 

. . Ομεπραζόλη ή&ήΐ 

% 

% 

1 

* 

»: 

1 

* 


Μ12 

Φάρμακο: στομάχου ο:ντ ι οξ ι νο: συσκ 

κατά του μετεωρισμού 



I 

1 


. . Υδροξε ι' δ ι ο αργ ι λ ί ου ΐβή 1 

% 

% 

* 

* 


.. συνουοισμοΞ Υδροξ. ο:ργ ι Α ί αυ "ίαι&χ 

κο: ι μσγνησ ί ου 

% 

% 

* 

* 

. ΜΙ3 

Αντιεμετικά συσκ 

— Αντιίσταμιν ι κώ 

'-' 


1 - 

1 


. . ΰ ι μενυδρ ι νάτη 

% 

% 

* 

* 


. . £ ι μενυδρ ι νατη *υρ 

. . δει εβόΛπεραε ι" νη β(ηρ 

— Αντιντοπαμινεργικά 

.. ΜετοκΛοπραμί δη έβάΐ 

. , ΜετοκΛοπραμ ί δη *ΦΡ 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

* 

% 

* 

ΜΙ 5 

Αντιδιαρρο Τ κά ουσ κ 

— Πρασροφητ ι κ. εε ουσί εε 



X 

1 


.. Ενεργό* 0 Τ6ΡΙ 

.. Καολ ίνη+Πηκτίνη ευερ 

- ΑναστοΛείε κίνηση* εντερου 

* 

% 

% 

* 

% 

* 


.. ΰ ι φα ι νοξυλό:τπ-’·Ατροπ ί νη ΙβΡΙ 

* 

% 

* 



.. Λσπεραμίδη 6&61 

% 

* 

% 

# 

Μ16 

Αντισηπτικό εντερων συσκ 

,. Νιφουροξαζίδη ΡβΡί 

1 

1 

1 

1 

Μ17 

Αντ ι α ι μαρροΤ δ ι κά ίπεριέχοντα ροσι 

κορτ ι κοστεροϊ δέε και αναιοθΓι— 
τ ι κ ό) 

X 

1 

1 

1 

Μ18 

Καθαρτικά συσκ 

- ύιεγείροντα εντερική κίνηση 

.. ύισακοδύλη 1*61 

1 

1 

1 
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3. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ 
ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 


Περιγραφή 
υλικού 


Ποσότητεε υλικού ανά 
υποκατηγορ (α πλοίων 



μορφή 



ΜΙ9 Αναλγητικά — αντιπυρετικά συσκ 

. . Παρακεταμόλη Ι&οΐ 

. . ΠαρακεταμόΑη βπ> Ρ 

. . Μεφα ι ναμ ι κό οξύ ειαερ 

.. Μεφα ι ναμ ικό οξύ 5*-ΐΡ 

Μ20 Αναλγητ ι κά-αντ ι φλεγμονώδη συσκ 

μη στζροειδή 

.. Ακετυλοσαλικυλικό οξύ Ιεόΐ 

.. IΒουπροφαίνη 

.. Iνδομεθακ!νη Ιάόΐ 

.. Ινδομεθακίνη 3(Τιρ 

Μ21 Ισχυρά ανσ,λγητικά μη οπ ι ούχο: συσκ 

(χορήγηση με ειδική συνταγή) 

.. Δεξτροπροποξυψο: ί νη ΐ&Ρΐ 

. . Δεξτροπροποξυφα ί νη = , · (Τ| Ρ' 

Μ22 Σ πο:σ μολυτ ι κά σ υσ κ 

- Αντί χολινεργικώ 

..Βουτυλοβρωμιούχοε σκοπολαμίνη ΤβΡΙ 
. . Βουτυλοβρωμ ι ούχοε σκοπολαμί νη β.ίΤΊρ 


* 

* 

* 

X 


X 

X 

X 

X 

1 

X 

■* 


X 

X 


X 

ΙΚ 

* 

* 

1 

X 

X 


X 

* 

1 

X 

X 


2 1 

* .X 

* 

X 

1 1 

X X 

X X 


1 ί 

X X 

1 1 

X X 

X 


— Απλά 

.. Οκταμυλαμίνη άπορε 



1*124 Αγχολυτικά και κατά αϋπνίαε 
(χορήγηση με ειδική συνταγή) 
.. Διαζεπάμη 
.. Διαζεπάμη 
.. Λοραζεπάμη 

Μ25 Νευροληπτ ι κά γ ι ά ψυχωτ ι κεε 

καταστάσειε (οξέα συμπτώματα) 
ό:λλων συστημάτων (χορήγηση με 
ειδική συνταγή) 

.. Χλωροπρομαζ ί νη 
.. Χλωροπρομαζ ί νη 
.. 8ειοριδαζ ί νη 
Μ2ό Κατά τηε ναυτίαε 
.. Διμενυδρινάτη 
Μ28 Αντιημ'κρανικά 

.. Διυδροεργοταμί νη 


συσκ 1 1 1 ί 

"ΡειΡι X X X X 

&σιρ X X 

ΐ*Ρΐ χ 

συσκ 1 111 


ΐβΡΙ X X X * 

βιπρ X X 

1*Ρ1 χ 

συσκ 1 1 1 I 

βίηρ 

συσκ 1 1 1 
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5. ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΑ 


Γΐοσοτητεε υλικού ο:νό: 
υ π ο κ ο: τ η γ ο ρ ί ο: π λ ο ι ο.' ν 
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7. ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΩΗ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Ποσότητεε υλικού ανά 
υποκατηγορί ο. πλοίων 

Κίύδ ι 
κ6β 

Περ ι γρο:φή 
υλικού 

μορφή 

I 

II 

III 

IV 

Μ35 

Αντιβιοτικά (2 τουλάχιστον 

συσκ 

5 

- 

η 

1 


ο ι κογενειών) 







- Γιεν ι κ ι λλ ί νεε 







. . ΰ ι κλοξακ ι λλ ί νΓι 


* 

* 

* 

* 


.. Αμοξυκιλλίνη 

εγκυρ * 

* 

* 

X 


.. Αμπικιλλίνη 


* 

* 




. . Αμπικιλλ ί νη 

οΓΠρ 

X 

* 

* 

X 


- Κεφαλοσπορίνεε Ιηε κο: ι 2ηβ γενεό:ε 







. . Κεφαδροξίλη 

Ο&ΡΒ 

X 

X 

X 

X 


. . Κεφοιδροξίλη 

Ενπ.ιρ * 





. . Κεφακλόρη 

ο*ρ=· 

X 

χ. 

X 

X 


.. Κεφουροξι'μη 

β./ηρ 

X 





— Αμινογλυκοσί8ε 3 







. . Γενταμυκί νη 

βιΤιΡ 

X 





.. Τοβραμυκίνη 

αίΓΠρ 

X 





- Μακρολίδισ: 







. . Ξρυβρομυκί νη 

ΙεΡΙ 

X 

* 

X 

X 


. . ήινκομυκ ί νη 

οερε 

X 





- Τ ε τ ρ ο: κ υ κ λ Γ ν ε 5 







.. ύοξυκυκλίνη 

ΤβΡϊ 

* 

X 




.. Μινοκυκλί νη 

Ρ&Ρ1 

* 




Μ3ό 

Αντ ί βακτηρ ι ακή σουλψοναμ ί δη 

συσ κ 

1 

1 

ι 

1 


.. Ζουλφομεθοξαζόλη η 

ΐθΡΐ 

* 

* 

X 

* 


Εουλφομετρόλη σε συνδυασμό 

ευερ 

* 





με Τριμεθοπρίμη 






Μ38 

Αντιπαρασιτικά τοπικήε χρήσηε 

συσ κ 

1 

I 

1 

1 


— Φθειροκτόνα και ψωριοκτόνα 







.. Βενζοϊκό βενζύλιο 

ϋρ 





Μ3<? 

Κατά εντερικών λοιμώξεων 

συσκ 

1 

1 

X 



.. Μετρονιδαζόλη 

Τεόΐ 

* 

* 

* 



.. Μεβενδαζόλη 

ΐ«ΡΙ 

X 

X 



Μ40 

Αντί τετανικά εμβόλια και 

συσκ 

1 

X 

1 

1 


γ—σφαιρίνεε (εφόσον ο π.λσυε 







διαρκεί πέραν των 24 ωρών) 







.. Τετάνου προσροφημένο 

θΐηρ 

* 





.. Γ σφαιρ ί νη μη ειδική 

επιρ 

X 





.. Αντιτετανική ανθρώπινη γ—σφαιρίνη 

βΓΠρ 

X 

X 

* 


Μ41 

Ανθελονοσιακά (αν ενδημεί η νόσοε) 

συσ κ 

2 

2 

'-ι 



. . Κιν ί νη 

ΐεΡΙ 

X 

X 

* 

X 


.. Πυριμεβαμίνη 


X 

X 

* 

X 


. . Χλωρόκ ί νη 

ΙβΡ 1 

X 

X 

* 

X 


. . Πριμακ ί νη 

ί εΡΙ 

* 

X 


X 
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8. ΕΠΑΝΥΔΑΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΕΣ ΕΝΏΣΕΙΣ I Ποσότητεε υλικού ανά 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ | υποκατηγορ ί ο: πλοίων 

_ ι _,_____ 


Κ.ύΐ'δ ι 
κόβ 

Περ ι γραφή 
υΛ ι κού 

μορφή 

I 

II 

III 

IV 

Μ42 

Διαλύματα γιο: την α:ντ ι μετώπ ι ση 

©ην 

1 

1 

1 

1 


από το στόμα ελαφρών περ ι στα:τ ι κών 







απωλεί αε υγρών—ηλεκτρολυτών 






Μ43 

Ορο ί 

συσκ 2 





. . Φυσ ι ολογ ι κοί Ν&01 9 

Υρίεεΐ * 

# 

* 



. . Οεξτρόζηε 5‘ί 

Υρίβεΐ * 





.. Νεΰ1 σε φιαλ ίδια 

βίπρ 


* 

* 


9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

I 

ί 

I 

ιιοσότητεε υλικού ο:νά 

9. 1 

Δερματολογικήε χρήσηε 


υποκα* 

7 Γι γ ο ρ ί ο: πΛ ο ί ο:* ν 

Κωδ ι 

Περιγραφή 

. ΐ 

μοοφίΊ| 


Μ 

ΙΒΙ 


Κΰ5 

υλικού 

! 

! 

ι 

1 

Β 

IV 

Μ46 

Αντισηπτικό διάλυμα 

συσκ 

3 

2 

2 

1 


.. Κετριμίδη 

Έ·θ1 

* 





.. Μετουσ ι ο^μένο οινόπνευμα: 

4 1 

* 

* 

* 

* 


.. Υπερμαγγανικο κώλιο 

50 1 

* 





. . Μερκουροχ.ρώμ 

ζ ι ηΐ. 

* 

* 

* 

* 


. . Ιώδιο 

τι 

* 

* 

* 



.. Οξυγονούχο ύδωρ 

*γΊ 

* 

* 

* 

* 

ΓΊ47 

Αντ ι Β ι οτ ι κή αλο ι φη με η χ»ρ ί ε 

ΡΟιΤι 

1 

1 

1 

1 


κορτικοστεροει οεξ 






Μ48 

Αντ ι φλε γμονώδηε κο: ι ανφ», γητ ι κή 

ΟΟίΤ) 

1 

1 

1 

1 


αλοιφη 






Μ50 

Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων 

ροσι 

1 

1 

1 

1 


I 

9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | Ποσοτητεε υλικού ανά 

9.2 Οφβαλμολογ ι κήε χρήσηε | υποκο:τηγορ ί α πλοίων 


Κω <5 1 

ΚΌΒ 

Γιερ ι γρο:φη 
υλικού 

. ί 

μορφή ! 

Τ 

ί 1 

ί 

11 1 

1 

ί. , τ ! 
\ ίιί \ 

IV 

Μ52 

ΑντιΒιοτικό καλλύριο 

41 

1 

1 

1 

1 

Μ53 

Αντιβιοτικό — αντιφλεγμονώδεε 
κολλύριο 

41 

1 

1 

1 

1 

Μ54 

Ανο: ι σβητ ι κό κολλύρ ι ο 

ζ I 

1 

1 

1 

1 

Μ55 

Μυοτονικό υποτονικό κολλύριο 

41 

1 

1 

1 

1 
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9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
9.3 Ωτικήδ χρήση* 


Περιγραφή 
υλικού 



Γιοσοτητεε υ>. ικού ο:νά 
υποκατηγορία πλοίων 


μορφή 



I III IV 


Μ5ό Αντιβιοτικό διάλυμα 

Μ57 Αναισθητικό - αντιφλεγμονώοε* 

ο ι άλυμα 


9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ! ΧΡΗΣΗΣ 
9.4 Παθήσεων στοματοφάρυγγα 


Περιγραφή 
υλ ι κού 



Ποσότητεε υλικού ανά 
υποκατηγορί α πλοίων 


μορφήι 


II I III IV 



Μ53 Αντιβιοτικό ή αντισηπτικό ει ο\υμα 
για γαργαρισμούε 


9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
9.5 Τοπικά Αναισθητικά 


Περιγραφή 
υλικού 


ί Ποσότητεε υλικού ανά 
ί υποκατη γ αο ία πλο ί ων 


μορφή 




Τοπικο αναισβητικο 
.. Ξυλοκαϊνη 27 

Οδοντικό αναισβητικό—αντισηπτικό 
μί γμα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΤΜΗΜΑ II 
ΜΕΡΟΣ II 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 


Ποσότητες υλ ι κού ο:νό: 
υποκατηγορία πλοίων 



1 
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2. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ 
(συνέχε ι α) 


Ποσότητεε υλικού ο:νά 
υποκατη γ ορ ί ο: πΛο (' ων 


Περιγραφή 

μορφή 




υλικού 


I 

11 

111 


Υ15 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι τεμ 1 1 1 

Υ16 Αποστειρωμένοι πιεστικοί τεμ 111 

επ ί δεσμόι 

Υ17 Αυτοκόλλητο: ρόιμματα ή ταινίεε συσκ 111 

οξειδίου του ψευδαργύρου 

ΥΙ9 Αποστειρωμένο τούλι εμΒαπτι- συσκ 111 

σμένο σε λιπαρή ουσία και 
ο:ντι Βιοτικό (διαστάσεων 10X10 
εκατοστά) 

Υ20 Αποστειρωμένο τούλι εμΒαπτι- συσκ 2 2 1 

σμένο σε λιπαρή ουσία, νερό, 
και φυτικά έλο: ι α για έγκαυμα. 

(διαστάσεων 10X10 εκατοστά) 

Υ22 Λευκοπλάστη® τεμ 211 

Υ23 Τσιρατο: συσκ 2 11 


3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Κω δ ι 
κόε 



Ποσοτητεε υλικού ανά 
υποκο:τηγορ ί α πλοίων 


μορφή 



Υ24 

Νυστέρια μίαε χρήσηε 

τεμ 



1 

Υ25 

Εργαλειοθήκη - Βραστήραε, 
από ανοξείδωτο μέταλλο. 

τεμ 

1 

1 

1 

Υ26 

ύαλ ίδια α) Κοινό ή / κ ο: ι 

β) Χειρουργικό κυρτό 

τεμ 

1 

1 

ί 

Υ27 

Λαβί δεε (ανατομική, χειρουργική> 

τεμ 

1 

1 

1 

Υ28 

Α ι μοστατ ι κή λαβ ί δα κυρτή 5.5' ·' 

τεμ 

1 

1 

1 

Υ30 

Ξυριστικέε μηκανέε μιάε χρήση® 

συσκ 

1 

1 

1 


—- ι 

4. ΥΛΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ | Γιοσοτητεε υλικού ο:να 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ I υποκατηγορία πλοίων 


Κω δ ι 

; ΚΟΒ 

Περιγραφή | 

υλικού | 

μορφή| 

I 

11 

III 

Υ33 

Υ36 

Γλωσσοπ ί εστρα μ ί αε χρήση® · 

50 Ιατρικά δελτία διακομιδήε 

συσκ 

1 

1 

1 


των ασθενών 

τεμ 

1 

1 

1 

Υ37 

Στηθοσκόπιο 

τεμ 

1 

1 

1 

Υ38 

Μανόμετρο αρτηριακήε πίεσηε. 

τεμ 

1 

1 

1 

Υ39 

Κανονικό ιατρικό θερμόμετρο. 

τεμ 

1 

1 

1 

Υ40 

θερμόμετρο υποβερμίαε. 

τεμ 

X 

1 

1 

Υ41 

50 φύλλα ενημερωτ ι κά υγε ί αε ΜΑ0 τεμ 

1 

1 

1 

Υ42 

Λιεθνήε Ιατρικό» Οδηγό® Πλοίων τεμ 

ΗΗ0 (Εκδοση Ιδρύματοε Ευγενίδου) 

1 

1 

1 
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5. ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

Ποσοτητεε υλικού 
υποκατηγορ ί α π> 

ανά 
.ο ί ων 

1 


Περ ι γρο:φή 
υλικού 

μορφή 

I 

II 

III 

IV 

Υ45 Συσκευή έγχυσηε ορού τεμ 2 2. ± 

με φίλτρο μίαε χρήσηε ^ 

Υ4Β Σύριγγεε μ ι άε χρήσηε με τεμ 5 4 4 .~ 

βελόνα 2,5 <η! ή/και 5 πιΐ 

ή/και 10 ιτιΐ _ ^ ^ 

Υ49 Βελονεε για ενδοφλ.έβιο: έγχυση τεμ υ - - 

ή φλεβοκαβετήρεε Νο 21 6 

6. ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Γιοσότητεε ι 
υποκατηγορ 

ι κού 

ο: π,' 

ανώ 
'ν.ο ί ων 


— 

Κω ο ι 

κοε 

Περιγραψή 
υλικού 

. 

μορφή 

1 

11 

Η 

1—1 

IV 

Υ52 

Υ53 

Βερμοφόρο: τεμ 1 ί 

Πο:γοκύστη η παγόσο:κκοι τεμ 1 ι χ ι 

1 7.ΥΛΙΚΑ ΑΚIΝΗΤΟΠΟIΗΣΗΣ - ΣΥΓΚΡΑ- 
I ΤΗΣΗΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΏΝ—ΝΕΚΡΏΝ 

I Γιοσότητεε 
| υποκατηγορ 

_ίΑ ι κού 
ί ο: π 

ο:νό: 
λ ο ίων 

1 

. 

' 

Κω ο » 

ΚΟΒ 

1 

Περιγραφή 
υλικού 

μορφή 

ί 

( 

ί ^ 

I 11 

III 

Τ 1 ί 

1 V 


Υ58 

Εύκοιμπτοε νάρθηκα® από ελατό- 
αλουμ ί ν ι ο για δάκτυλο: 

τεμ 

Υ59 

Εύκαμπτοε νάρθηκαε από ελατό— 
αλουμίνιο για τον αντ ι βρο:χ ί ονα 
και το χέρι 

τεμ 

ΥόΟ 

Εύκαμπτοε νάρβηκαε από εΑατό— 
αλουμίνιο για το μηρό και πόδι 

τεμ 

Υ61 

Φουσκωτοί νάρβηκεε από ειδικό 
μ Τι τοζ ι κό υλ ι κό δ ι απερατο ί από 
ο:κτίνεε X, με ειδική βαλβίδο: 
ν ι ο: να φουσκωθούν 

τεμ 

Υό2 

Αυχενικό περιλαίμιο ακινητοπαί- 
Γ,σηε λαιμού από μη ταξικό υλικό 

τεμ 

Υ 64 

Φορείο απλή® κατασκευή® 

τεμ 

Υ65 

Σάκκοε μεταφοράε νεκρών. 

τεμ 


I I 1 

1 1 1 

1 1 

1 1 1 

1 I 1 

1 1 1 

1 1 
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θ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΕΝΤΟΜΟΣΗ - 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ποσότητε® ι. 

υποκατηγορ 

ί λ ι κ ού 

ο: π. 

ο:νά 

\ο ί ων 


Κω ο ι 
Κ05 

Γιερ ι γραφή 
υλικού 

μορφή 

I 

Ι 1 2 

111 

IV 


Υβό Απολυμαντικό νερού (χλωρά- 

σΕεοτοβ κλπ) Κατ 

Υό7 Υγρό εντομοκτόνο (ερτβιγ) τεμ 


ΜΕΡΟΣ III 
ΑΝΤΙύΟΤΑ 


I. ΦΑΡΜΑΚΑ 


(ο: > 

γεν ι 

κά 

(Β) 

κάρο 

I αγγε 

(γ > 

του 

γαστρι 

(ο) 

του 

ν ε υρ ι 

(ε) 

του 

αναπν 

<στ> 

σ.ντ ι 

λο ι μώ 

<ζ ) 

εξωτ 

ερ ι κή 

ΙΑ7Ρ 

ΙΚΟ V 

Λ ΙΚΟ 


χρήση® 


(ο;) συσκευή οξυγονοβεραπε ί ο:= 


ι 

διευκρινιστικέ® Σημειώσει® 


1. Οι ποσοτητε5 ο:να 
πλοία που μετο'.φέραυν 
επιΒατών και πληρώμστ 
π ι νάκων ο ι πλασ ι άζοντο. 

2. Οι ποσότητε® ανά 
τεμάχια ή αυτοτελε ί 5 


κατηγορ ί α 

φαρμακευτικου 

υ 

μέχρι 500 

επι Β6τξ 5 

κο: ι 

π Λ 

ο® υπερΒαί 

νει του® 

500 

ο ι 

1 · 

κατηγορ\α 

υγειονομ 

ι κού 

υλ 

συσκευασ ί εε, όπωε 

αυτέδ 

- Ι·: 


λικού αναφέρονται σε 
ήρωμα, όταν ο αριβμοε 
ποσοτητε® των παραπάνω 

ι κού σνσ.φέροντα ι σε 
κυκλοφορούν κάβε φορά στο 


εμπόριο. 
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3. Το: υλικό: Μ9, ΜΙΟ, ΙΊ44, Υ32, Υ43, Υ44, Υ4ό, Υ47, Υ63 ·α υφ ίστσντο ι 
εφόσον επ ι βο: ί νε ι επ Γ του πλοίου ιατρό© ή ό:τομο με ειδικές γνώσεις 
χρηση© του υλικού αυτού. 

4. Εφόσον υφίστο:ντο:ι υποκατηγορίες σε κό:πο ι α κατηγορία: φαρμακευτικού 
υλικού, π επιλογή του υλικού ©ο: γίνετο:ι με τρόπο ώστε να υπό:ρχουν είδη 
σ:πό όλες κατα το δυνατόν τι© υποκατηγορίες αυτές. 

5. Ο αστερίσκο© έχει τοποθετηθεί προκειμένου να παρουσιάζεται η 
ενδεδειγμένη συσκευασία που πρέπει να προτιμάται, χωρίς αυτό να 
αποκλείει τις λοιπές αποδεκτέ© συσκευασίε© που ο:ναφέροντα ι στους 
πίνακες. 

ό. Το υλικό Μ40, και το: υπόθετο: φυλάσσοντο:ι στη συντήρηση ψυγείου. 

7. Γ ι ό: υποβοήθηση του τρόπου χρήσεω© των πινάκων και κατανοήσεωε τηε 
οδού χορηγήσεωε και αποδεκτή© συσκευασία© χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες 
συντμησειε : 


βΓΠρ 


θιτιρουίθε : 

φύσιγ γεε 

ΙαοΙ 


Τ&όΐθΐς : 

δισκία 

εβ.ρε 


ο«ρςι.ιΙθς : 

κάψουλε© 

τ I 


τΐθ.οοη : 

Φιαλίδιο 

Πά5 ΒΡ 


ηβςςΐ ςρκθ.γ : 

ρινικό© ψεκαοτή; 

ι η η 


ι ηηείθκ : 

εισπνεόμενο 

ρΟίΓι 


ροπΐίη=ιόε : 

ΟΛΟ 1 φΓΐ 

Βνη,ιρ 


σιρόπι 


Ε Ρ Γ* 5 ν 


ωε κάσιμο 


Εαρ 


ςυρροείΐοπγ' ■ 

υπόθετο 

ΕΡΙΕΡ 


ευερεηείοη 

ενσιώρπμα 

νρ 1 ρΕλ. 


νί©1 ρΙβΕόίο: 

πλ α στ ί κ ή φ ι άΑ η 

τεμ 


τεμό:χ ι ο 


συσκ 


σ υ σκε υασ ία ε μ π ο ρ ί ου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΤΜΗΜΑ III 
ΜΕΡΟΣ I 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ 


1 . ΚΑΡΛΙΑΓΓΕΙΑΚΑ 

Ποσόττϊτεε υλ ι 

κού ανό: 


υποκατηγορ <α 

ι-1-; * ι - 1— 

πλο ί ων 


Κω5ι Περιγραφή μορφή 

κόδ υλικού I II III IV V 

<1) (2) (3) 



1 1111 

* * X * * 

1 111- 

* X 

1 

X 

X 
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2. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 


Κωδ ι Γιερ ι γ ρο:φη 
κόδ υΛικού 


Φάρμακα στομάχου αντιό¬ 
ξινα κατά του μετεωρισμού 
.. Υδροξείδιο αργιλίου 
.. συνδυασμόε Υδροξ. 
αργιλίου και 
μαγνησ ί ου 
Αντιεμετικά 

— Αντιντοπαμινεργικά 
.. Μετοκλοπραμί δη 

. . Μετοκλοπραμί δη 

(Στην υποκατηγορ ί ο: 

I ν γιο: τ ι 5 σωσ ί £ ι ε 5 
σ χ ε δ ί ε ε κ ο: ι V 
ο:πα ι τούντα ι 5 
δ ι σ κ ί ο: ο:νό: ό:τομο ) 

Αντ ι £ ι ο:ρρο ί κά 

— Ανο:στολ.ε ί ε κ ί νησηε 
εντέρου 

. . Οι φο: ι νοξυλάτη 
-«-Ατροπ ί νη 
. . Γϊοπεραμ ί δη 
Καβαρτ ι κά. 

— ΰιεγείροντο: εντερική 
κ ί νηαη 

.. Διοακοδύλη 


μοριρη 


ΙδΡΙ 

ΡδΡΙ 


ΡδΡΙ 

εηιρ 


ΐδΡΙ 

συσκ 

έδ.ρ 1 



3. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ - 
ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤIΚΑ 


Περιγραψή 
υλικού 


μορφή 



Γιοσότητεε υλικού ο:νά 
υποκο:τηγορ ί α πλο ί ων 


II III IV V 

! (1) (2) (3) 



1 

1 

1 1 


* 

* 



# 

* 



1 

1 

1 1 

1 

* 

* 

* * 

* 

1 

1 

1 1 


* 

* 

X * 


* 

* 



* 

* 



ι 

I Γιοσότητεε 

υλικού 

1 

ανά | 

υποκατηγορία πλοίο^ν| 

III 

IV 

V 




ί 1) (2) 

(3) 


Αναλγητικά - 
αντιπυρετικά 
.. Παρακεταμόλη 
.. Παρακεταμόλη 
.. Μεφαινο:μικό οξύ 
,. Μεφθ:ιναμικό οξύ 


συσκ ο 

βΡΙ * 
βηρ * 
ευερ * 
ευρ # 


2 2 2 1 

* * * * 
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Αναλγητικά—αντιφλεγ¬ 

συα κ* 

2 

1 

1 

μονώδη μη στεροειόή 
. . Ακετυλοσο:λ ι κ:υλ ι κ.ο 

ΐ&ΙΊ 

* 

* 

* 

οςύ 

.. I Βουπροφα ί νη 

ΐ 6 & 1 

* 

* 

* 

.. I νδομεθοικ ί νη 
.. I νδομεθοικ ί νη 
Σπασμολυτ ι κό: 

ΐθϋΐ 

3. ΓΓιΟ 

συσκ 

* 

% 

1 

- 

- Αντ ι χολ ι νεργ ι κό: 

.. ΒουτυλοΒρωμ 1 ούχοε 


X 

X 

X 

σκοπολαμίνη 
.. ΒουτυλοΒρωμιούχαε 

αίΓΠΡ 

X 

X 

X 

σκοπολαμ ί νη 
- Απλό: 

.. Οκταμυλαμίνη 

άπορε 

X 

X 

X 


. ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ποσοτητεε υλικού ανό: 

υποκατηγορία πλοίων 



Μ24 Αγχολυτικό: κο: ι συσκ 

κ ο:τ ό: αϋπν ί αβ 
(χορήγηση με 
ειδική συνταγή) 

,, ύιο:ζεπώμη τεήΐ 

.. ϋ ι αζεπώμη 

. . Λορσιζεπάμη τε.ήΐ 

Μ25 Νευρολτιπτ ι κά γ ι ό: συσκ 


\ιί'—■ κο^τ’ ι κεε· κο: >_ ο:ο «. ό:οε ι 
(οξέσ: συμπτώματα) άλλων 
συστημάτων (χορήγηση με 


ε ι δικη συντα γή) 

Χλωροπρουαζίνη τε'οΐ 

.. ΧΛωροπρομαζ ί νη β^Ρ 

. . 6ειοριδαζ ίνη ή&ΡΪ 

Μ2β Κατά: τηβ ναυτ ί αε συσκ 

.. 0 ι μενυδρ ι νατη ίυτιο 


ι 


* 

% 

% 

1 


* 

* 

* 

1 

X 


* 

* 


* 

* 

1 

* 


* 


1 

X 


5. ΑΝΤΙΑΑΛΕΡΓΙΚΑ—ΑΝΤΙΑΝΑβΥΛΑΚΤΙΚΑ Γιοσοτητεε υλικού ανό: 




1 

ΚύΙ«5 ! 
κόβ 

Περιγραφή μορφή 

υλ> κού 

I 

I I 

I 

1 

IV 

V 

( 1 ) (2) (3) 


Μ30 Ενεσιμο κορτικοστερο- συσκ 
ροειδέε 

.. Υδροκορτιζόνη 
. . Μεθύλπρεδνιζολόνη 


1 1 

* * 


α(Τΐρ 

=Κηρ 


* 

* 
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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ποσότητεε υλ ι κού ο:νά 
υποκατηγορία πλοίων 

Περιγραφή μορφή 

υλικού 

τ 

1 

11 

III 

IV 

V 

ί 1) ί 2) ί 3) 


Μ31 

Βρογχοοιασταλτικά 

συσκ 


ο 


- Ποιράγωγα ξανβίνηε 





. . Οι προφυΛλ ί' νη 

ΐεΡΙ 

* 

* 


.. θεοφυλλίνη 

εαρ 

* 

% 


·. ΒεοφυΛΛίνη 

ώΓΠρ 

* 



- Κορτικοστεροειόη 





σε ξ ισπνοέδ 





.. Βε κλομεθο:ζ 6νη 

ί ΓιΡ 

* 

* 

Μ32 

ΑντιΕηχικά μη ναρκωτιι 

<6 συσκ 

1 

1 


. . Βουτσ.μυράτη 

^νηιρ 

* 

# 


.. Κλοβουτινόλη 

εγκαρ 

* 



. . I σ οο:μ ι ν ί Λ η 

ενπιρ 

X 

* 


- —— I 

7. ΑΝΤΙΑΟΙΜΟΩΗ ΦΑΡΜΑΚΑ ιιοσοτητεε υλικού ο:νο: 

υποκοτΓΓί ορ ί ο: πΛοίων 



Μ35 Αντιβιοτικά (2 τουλά- συσκ 2 
χ ι στον ο > κογενειών) 

— Π ε ν ι κ ι Λ.λ ί ν ε 5 

. . ώικλοξακιΛΛ Γ ντϊ ο«ρε * 

.. ΑμοξυκιλλΓνη ενι-μρ * 

. . Αμπ ι κ ι ΛΑ (' ντι ·ο«ρ= % 

. . Αμπ ι κ ι ΛΛ ί νη ειηρ * 

ΙΜ40 Αντ ι τετσν ι κά εμβόΑ ι α συσκ 1 

και γ-σφαιρίνεε 

. . Αντ ι τετο:ν ι κγι ανθρώπινη «ιπρ * 
γ—σφσιρ ί νη 


% % 

% % 

* 

% % 
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θ. ΕΠΑΝΥΩΑΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΕΡ'ΜΙΰΟΓΟΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 


κ.ο:ό ι 
I Κθ5 


Περ ι γροΐφΓι 
υΛικού 


μορφή 



ΠοσατΓιτεε υλικού ανά 
υποκατηγορ ί ο: πλοίων 

11 I 

IV 

V 

< 1 ) (2) (3) 


Μ43 ϋρο ί 

. . Ν=ιϋ 1 ο ε φ ι ο:Λ ί δ ι ο: 



9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
9. 1 ύερμσ.τοΑογ ι Κηε «ρήοη* 


Κωδ ι Περιγραφή 
κόε υΛικού 


μορφή 


Γιοσότητεε υλικού ανά 
υποκατηγορία ηΑοίων 


.11 

IV 

V 



(1 ) (2 > ί 3 > 


Μ4β Αντ ι ούϊτττ ι κο ο ι ό:/.υμο: συσκ 

.. Μετουοιωυενο * 

οινοπνευμα 

.. Μερκουροχρώμ 1ίηΐ * 

..Ιώδιο τΐ * 

05υ ν ονούχο ύδωρ *ΡΙ X 

Μ47 Αντ ι £ ι οτ ι κή ο'.λο ι φή με ή 2 ροιτι 1 

χωρ ϊ ξ κορτ ι κοοτεροε ι 
Μ50 Σκεύασμα κατά: των ροη». 1 

ε γ κ α υ μ α τω ν 


μ ι ι 
χ χ χ 

XXX 

XXX 

XXX 
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ΜΕΡΟΣ II 

ΠΙΝΑΚΑΣ; ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ 


1. ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ Ποσότητε® υλικού ανά 

υποκατηγορία: πλοίων 

Κωδ ι Γιερ ι γραφή μορφή 

κό® υλικού I II III IV V 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 


Υ4 Συσκευή ανάνηψη® ο:πό τεμ 1 1 1 1111 

στόμα σε στόμα" τύπου 
ανάλογου με αεραγωγό ΕΡΟϋΚ 



Υ7 Αυτοκόλλητο® ελαστικό® τεμ 1 1 1 1111 

επίδεσμοε ίδι αφορίαν 
μεγεθών; 

ΥΙΟ Επ ι θέμο:το: από τεμ 2 2 2 2 1 1 1 

αποστειρωμένη γάζα. 

Υ11 Υδρόφιλο βαμβάκι τεμ 2 2 1 1111 

Υ14 Γάντια πλαστικά μιάε συσκ 1 1 1 111 

χρησηε 

■ ■ ο:πλά σ υσ ι% ^ ^ ^ Υ 

. . αποστειρωμένο: συσκ * # Υ * 

Υ1Ξ Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι τεμ 1 1 1 1111 

Υ1ό Αποστειρωμένοι πιεστικοί τεμ 1 1 1 1111 

επ ί δεσμόι 

Υ17 Αυτοκόλλητα ράμματα ή συσκ 1 1 1 1111 

τσινίε® οξειδίου του 
ψευδαργύρου 

Υ19 Αποστειρωμένο τούλι συσκ 111 

εμβαπτισμένο σε λιπαρή 
ουσ ί ο: και αντ ι β ι οτ ι κό. 

Υ20 Αποστειρωμένο τούλι συσκ 1 1 1 1111 

εμβαπτισμένο σε λιπαρή 
ουσία, νερό, και φυτικά: 
έλο: ίο: για έγ καύμα 

Υ22 Λευκοπλάστη® τεμ 2 1 1 1 1 1 1 
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3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

: 

Γιοσοτητεε υλικου σνώ 
υποκατΓιγορ ί ο: πλοίων 

Κο^δ ι 

Κ05 

Περιγραφή μορφή 

υΧικού 

I 

11 

111 

Μ 

V 

(1 ) (2 ) (3 ) 

Υ26 Ψαλίδι ο: ο:) Κοινά ή/κα ι τεμ 1 1 

Β) Χειρουργικό κυρτά 

Υ27 ΛαΕίδεε (ανατομική, τεμ 1 1 

;·:ε ι ρουργ ι κή) 

1 1 111. 

4.ΥΛΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ποσοττ 

υποκε 

Ίτεε υλικού ο:νά 
ιτγι γ ορ ί α πλο ί ων 

Κοΰδ ι 

ΚΟ£ 

Γιερ ι γραφή μορφή 

υΛικού 

τ 

X 

11 

■ 


V 

< 1) (2) (3 > 


Υ37 

Στηβοσκόπιο 

τεμ 

1 

1 

Υ38 

Μανόμετρο αρτηριακήβ 
π ί Ξ'Τηε 

τεμ 

1 

1 

Υ 40 

θερμόμετρο 

τεμ 

ί 

Λ 

ι 

Υ42 

Λιεθνήε Ιατρικόε Οδηγόε 
Πλο ί ων ΝΗΟ (Εκδοσ η 
Ιδρύματαε Ευγενίδου) 

τεμ 

1 

ί 


5. ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

υποκο:ττγγζ 

υλ ι η: ού ανο: I 
3ρ ί ο: πλοίων] 

Κ.ΰΐ'δ [ 
Κ05 

Περ ι γρο:φη μορφή 

υΧικού 

1 

11 

III 

■ 

V 

(1 > (2) (3) 


ΥΑΒ 


Σύριγγεε μ ι ό:ε χρήστιε τεμ 

με Βελόνα 2,5 γγι 1 ή/και 
5 γπ I ή / κ ο: ι 10 (Τι 1 
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6. ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Ποσότητεν 

υποκα:τηγο 

υλικού ο:νο. 
3ρ ( ο: ττλο ί υν 

Κΐώβ 1 

ΚΟΒ 

Περιγραφή μορφή 

υλικού 

I 

II 

III 

> 

ΗΗ 

V 

ί 1 > (2) (3) 


Υ52 θερμοφόρα τεμ 1 1 

Ϋ53 ΠαγοκύστΓι ή παγόσακκοι τεμ 1 1 


7. ΥΛΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΙ - ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΏΝ - ΝΕΚΡΏΝ 

Ποσότητεν υλικού ανό: 
υποκατήΥορ ί ο. πλο ί ων 

ΚίϋΟ 1 

Κθ5 

Γιεριγρο:φή μορφή 

υλικού 

I 

II 

III 

IV 

V 

(15 (2)(3) 


Υ53 Εύκαμπτον νάρθηκο:ε από τεμ I 1 

έλατο αλουμ ίν ι ο για. 

5ό:κτυλα 

Υ64 Φορείο απλήν κατασκευήν τεμ ί 


---— 

Β. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΕΝΤΟΜΏΣΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

. ι 

Ποσατητεε υλικού σνθ: 

υπο κ ο:τη γ ορ ί ο: πλο ί ω ν | 
..... 1 

! ΚϊλΙμΞ ! 

! καν 

. 

Περί γραφή μορφή 

υλικού 

I 

II 

ί I 

I 

III |IV 1 


Υάό Απολυμαντικό νερού 
<χλωραοΒεστον κλπ> 


Κα γ 1 1 
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μέρος; ιιι 


ΑΝΤIΰυΤΑ 

1. ΦΑΡΜΑΚΑ 

ί α ) γενική 

(β) καρδιαγγειακά 

(γ) του γαστροεντερ ι κού συστήμο:τοε 
(δ) του νευρικού συστήμο—οε 
(ε) του αναπνευστικού συστήματοε 
ί στ) α.ντ ι λο ι μώδη 
(:) εξωτερικήν χρήσην 

2. ΙΑΤΡΙΚΌ ΥΛΙΚΟ 

(α) συσκευή οξυγονοβεραπε ί ο:ε 


Αιευκρινιστικέε Σημειώσει 8 


□ | ηοσοτητεε σ:νό: κατηγορία: φαρμακευτ ι κου ολ ι κου αναφεροντα ι σε 

“00 επιβόιτεε και πλήρωμα. όταν ο αριθμόε 
τ- □ υ ε 5 ο ϋ ο ι π ο σ ο τ η τ ε ε τ ω ν π α ρ ο: η ό: ν 


ρμ: 


πλοία που μεταοερουν μέχρι 
επ ι βατών κο: ι π.Ληρώμο:τοε υπ 
π ι νάκων δ ι πΑασ ι άεοντο: ι · 

2. Οι ποσοτητεε ανό: κο'.τηγορι 
τεμό:χ ι ο: ή ο:υτοτε. Α .ε ι ε συσκευοιο 
στο εμπόριο. 

3. Εφόσον υφίστανται 
υλικού, η επιλογή του 


νε ι 


υγε ι ονομ ι κού υΛ ι κού αναψερυντα ι σε 
Ξ·. όπώ'2 αυτέε κυκΛΟψορούν κάθε φορά 


υποκατη γορ ί εε σε κάποια κατιιγυρίο: φαρμακευτικού 
υΑικού θο: γίνεται με τρόπο ώστε να υπάρχουν 
είδη από όλε* κατα το δυνατόν τιε υποκατηγορ ι εε αυτεε. 

τοποθετηθεί προκε ι μέναυ να παρουσ ι άεετο: ι η 
νο: προτ ι μό:τα ι , χωρ ί 5 αυτό να 


4. 0 αστέρισκοε εχει 
κευατ 

αποκλε ί ε ι τ ι ξ λο ι πεε οιποόε κ 


ενδεδε ιγμένη συσκευασία που πρεπε 

— 'έθ συσκευασ ί εε που αναψεροντο: ι στουε 


π ί νακεε. 

5. Το υλικό Μ40, κο: ι τα υποβετα φυλ.ασσοντα ι στη σ 

6 . Για υποβοήθηση του τρόπου χρηστέ των πινάκων 
τηε οδού χορήγησηε και αποδεκτήν συοκευασ ι ο:= χρησ ι 
ακόλουβεε συντμήσειε : 


υντήρηση ψυγείου, 
κο: ι κατανοήστε 
μοποιούνται οι 


θΓηρ 
ΐθό I 
οερε 

Π35 ερ 

ί ηή 

ροιη 

εγηυ,ρ 

ερκεν 

ευρ 

ευ.ερ 

νρI θεά 

τεμ 

συσ κ 


βΓηρουΙθε : 

Ρ&Ρίθάε : 

εερευίεε : 

τΙθοοπ : 

ηεε«1 : 

ίπήείθί" : 

ροΦΦθάθ : 

σιρόπι 
ψεκό:σ ι μο 
ευρροείτοσγ : 
ευερθηείοη : 
'ν'ίθΐ ρ 1 εεΤ ί ε : 


φύσ ι γγεε 
δ ι σ κ ί α 
κάψουλεε 
Φ ι αΑ. ίδιο 

ρινί κοε ψεκαστήραν 
εισπνεόμενο 
ο:λο ι φή 


υπόθετο 
ε να ι (ύρημο: 
πλαστική Φιάλη 


τεμάχ ι ο 

συσκευασ ίο: εμπορίου 
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Αρθρα 4 

Τα παρακάτω ι ατρ ι κό: εφόδιο: στο: Παραρτήματα II «ΤΜΗΜΑ I) και IV 
ταυ άρθρου 12 του π. δ. -376/1995 στ 1 5 στήλε* "Κωδικό*" και 
"Περιγραφή υλικού" αντικαθίστανται ω* εξη*: 


Κωδ ι κόδ Περ ι γροιφή υλ ι κού 


Μ. 40 Αντί τετανικά εμΒόλ ι α και γ-σφαιρίνε* (εφόσον ο πλού* οι αρκεί 
πέραν των 24 ωρών) 

γ. ιι Υδρόφιλο Βαμβάκι ίσυσκευασία 80 γραμμάρια) 

Υ. 13 Τριγωνικό* επίδεσμο* 

Υ. 19 Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λ ι πο:ρή ουσία κα.ι 
αντιβιοτικό (διαστάσεων 10X10 εκατοστά) 

Υ. 20 Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσ^α. νερό και 
βυτ I κά. έλαια για έγκαυμα (διαστάσεων ΙυΧΙυ εκα·.οστα; 


V . -·5 


Πενήντα (50) διαγράμματα παρακολούθηση* θερμοκρασί α*' 


Αρθρο 5 


Τα παρακάτω φάρμακο: στο ι μημο. I του 
κατηγορία* Α) του άρβοου ΐ— τυυ π.ο 
"Κωδικό*", "Περιγραφή υλικού" και 


Παραρτήματα* II «πλο ί 
. 37 ο /1995 οτι* στήλεε 
Μορφή " αντ ι καθ ί στο:ντα ι 


ω>5 εξη*: 


α 


Κωδικό*1 Περιγραφή υλικού 

| Μορφή I 

Μ. 13 Αντί εμετικά. 

συσκ. 

- Αντ ι ντοπαμ ι νεργ ι κο: 

Τεοί 

Μετοκλοπραμ ί δη 

Μετοκλοπραμί ο γ ι 

βαρ 

6ειεθυλπεραε ί νη 

βΠΊρ 


Μ, 50 Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων ρυΐτι”. 

Άρθρο 6 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δεκαήμερες μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδατης Κυβερνησεως. 
Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτελεση του παρο ς. 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1997 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 


οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΠΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 


ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






